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Encontre Informacdes 



A tabela a seguir descreve brevemente o conteudo dos documentos que 
acompanham o seu computador. Estes documentos tambem estao disponiveis em 
www.hp.com.br/suporte. 



Encontre lnforma9des 



Guia 

Configuragao Rapida 



Conteudo 

Fornece informa(;6es necessdrias para conectar 
o computador e seus dispositivos perifericos. 



Passos Iniciais 



Guia de Hardware 

Guia do Utilitdrio de 
Configuragao (Fl 0) do 
Computador 



Guia de Gerenciamento de 
Desktops 



Oferece informagoes necessdrias para instalar o 
software fornecido pela fdbrica. Solugoes 
bdsicas sao tambem fornecidas se tiver 
problemas na primeira inicializagao. 

Fornece informa^oes bdsicas para atualizagao 
dessa linha de computadores. 

Oferece instruqoes sobre come utilizar a 
Computer Setup. Essa ferramenta e utilizada 
para reconfigurar e modificar definigoes padrao 
do computador quando um novo fiardware e 
instalado e para fins de manuten(;ao. 

Apresenta definigoes e instru^oes para utilizacjao 
dos recursos de seguranga e Gerenciamento 
Inteligente, previamente instalados em modelos 
selecionados. 



Guia HP ProtectTools 
Embedded Security 
(modelos selecionados) 



Fornece instruqoes para uso de software que Ihe 
permite ajustar as configuraqoes para o chip HP 
ProtectTools Embedded Security. 



Guia HP ProtectTools 
Security Manager (modelos 
selecionados) 



Fornece instrugoes para a configuragao e uso do 
suite de software HP ProtectTools Security 
Manager. 



Encontre lnforma9des (Continuagao) 


Guia 


Conteudo 
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(NIC), que sao pre-instalados em modelos 




selecionados de desktop. 


Guia de Solu^ao de 
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Problemas 


para esta linha de computadores, alem de 




delinear situates de possiveis problemas de 




hardware e software. 


lnforma(;oes de Nomas e 


Fornece informa^oes sobre normas e seguran(;a 


Seguran(;a 


que estao em conformidade com as normas 


Internacionais, Estados Unidos e Canada. 


Garantia* 


Fornece os termos e condi(;6es de garantia, o 




periodo coberto por ela e os tipos de servi^os de 




garantia disponfveis para o produto. 


*Este documento e fornecido somente na forma impressa e na web e nao estd 


inclufdo no CD de Documentagao e Diagnostico. 
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